IZABELA CHRZANOWSKA 


siostra $. p. Wojciecha Ghrzanowskiego, Generała Wojsk Polskich, 


urodzona w r. 1804, po ciężkich cierpieniach, opatrzona SS. Sakramentami, 


zasnęła w Panu dnia 17 Maja 1892 r. 
QS» 


W głębokim smutku pozostała rodzina, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych, oraz pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które nastąpi we Czwartek dnia 19 b. m. o godz. 4 po południu 
z domu pod 1. 23 przy ulicy Kanoniczej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 23 Maja 1892 r. o godz. 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy „POM PES FUNEBRES“ A. Szafrańskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


